4 KALITOWSKICH 


ITONINA SCHMIDTOWA 


żona ll. Vice-Prezydenta miasta Krakowa, 


przeżywszy lal 39, opatrzona św. Sakramentami, po ciężkiej i długo trwającej chorobie, zakończyła 
życie dnia 18 lutego 1892 r. 


Pograzony w żalu mąż wraz z dziećmi i brat zmarłej zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność do odprowadzenia zwłok na wieczny spoczynek w sobotę dnia 20 lutego b. r. 
o godzinie 3 popołudniu z domu l. 3 przy ulicy Dominik ańskiej wprost na cmentarz, oraz na 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE, 


które się odprawi w poniedziałek dnia 22 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. barbary. 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowi 


